
TELEFUNKEN - Mod. T8 - Una WE 17 amplif. in BF, I’altra provvede all'inversione di faee, per le due finali WE 15. Media frequenza 

470 kc/s. Potenza d’uscita: 6,5 W. V. tabelie a parte. 






















